Smoke and Diluted Sidestream	Smoke from Nonfilter	Cigarettes"
Constituent	Amount in MS	Range in SS/MS
Vapor phase4		
Carbon monoxide	10-23 mg	2.5-4.7
Carbon dioxide	20-40 mg	8-11
Carbonyl sulfide	18-42Mg	0.03-0.13
Benzene'	12-48 Mg	S-10
Toluene	100-200 ng	5.6-8.3
Formaldehyde	70-1 00 ng	0.1-aSO
Acrolein	60- 100 ^g	8-15
Acetone	100-250 ng	2-5
Pyridine	16-40ng	6.5-20
3-Methylpyridine	12-36/ig	3-13
3-Vinylpyridine	11-30/ig	20-40
Hydrogen cyanide	400-500 Mg	0.1-0.25
Hydrazine''	32 ng	3
Ammonia	50-1 30 ng	40-170
Methylamine	11. 5-28.7 ng	4.2-6.4
Dimethylamine	7.8-10 ng	3.7-5.1
Nitrogen oxides	100-600 ng	4-10
N-Nitrosodimethylamine"	10-40 ng	20-100
yV-Nitrosodiethylamine"	ND-25 ng	<40
W-Ni trosopyrrol idinee	6-30 ng	6-30
Formic acid	21 0-490 /ig	1.4-1.6
Acetic acid	330-810 ,ig	1.9-3.6
Methyl chloride	1 50-600 /ig	1.7-3.3
Participate phase6		
Paniculate matter^	15-40 mg	1.3-1.9
Nicotine	l-2.5mg	2.6-3.3
Anatabine	2-20 Mg	<0. 1-0.5
Phenol	60-140ftg	1.6-3.0
Catechol	100-360 ng	0.6-0.9
Hydroquinone	11 0-300 ng	0.7-0.9
Aniline	360 ng	30
2-Toluidine	160 ng	19
2-Naphthyiamine1'	1.7ng	30
4-Aminobiphenylc	4.6 ng	31
Benzjo]anthracene''	20-70 ng	2-4
Benzo[«]pyrene''	20-40 ng	2.5-3.5
Cholesterol	22 Mg	0.9
7-Btityrolactone"	10-22 ng	3.6-5.0
Quinoline	0.5-2 ng	8-11
Harman^	1.7-3. ing	0.7-1.7
/V'-Nitrosonornicotine''	-200-3,000 ng	0.5-3
NNK*	100-1, 000 ng	1-4
Af-Nitrosodiethanolaminee	20-70 ng	1.2
